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Kleine Anfrage 242 

der Fraktion der SPD 


betr. Bombardierung des Großen Knechtsandes und des 
neuen Bombenziels B bei Sahlenburg 


Am 5 , April 1956 hat sich bei Übungen der amerikanisdicn Luft- 
waffe auf das Zielgebiet bei Sahlenburg ein Fehlabwurf ergeben. 
Eine Bombe fiel in 2 km Entfernung von der Grenze des eigent- 
lichen Zielgebietes und somit in unmittelbare Nähe des Kranken- 
hauses Nordheim-Stiftung. Dieser Fehlabwurf der amerikanischen 
Luftwaffe hat erneut bewiesen, daß die Zurverfügungstellung des 
Großen Kneditsandes und des neuen Zielgebietes B bei Sahlenburg 
als Bombenziel eine Gefährdung der Bevölkerung längs der Küste 
des Zielgebietes bedeutet. 

Wir fragen daher die Bundesregierung: 

1. Welche Schritte hat sie nach Bekanntwerden des Fehlabwurfes 
unternommen ? 

2. Sieht sich die Bundesregierung durch diesen Fehlabwurf veran- 
laßt, von einer Zurverfügungstellung des Zielgebietes B Abstand 
zu nehmen? 

3. Ergibt sich für die Bundesregierung aus diesem Vorfall die Kon- 
sequenz, mit der britischen Regierung Verhandlungen über die 
völlige Einstellung der Bombenabwürfe auf das gesamte Ziel- 
gebiet zu führen? 


Bonn, den 11. April 1956 


Ollenhauer und Fraktion 


OrudE: Buchdruckerei Peter Meier, Butsdorf/Siegburg 
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